巧お 
い丢 
こ5 

なじ 

しの 


保証書別添付 

このたびは、パナソニック製品をお買し vb げ 
いたださ、まことにありびとラございます。 
■取扱説明書をよ < お読みのラえ、正し< 
安全にお使いください。 

■ご使用前に 巧全上のごま意」に〜 3 
ぺージ)を必ずお読みください。 
■保証書は r お買い上げ曰•販売店名」 
などの記入を確かめ、取扱説明書と 
とちに大切に保管してください。 





パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic 」 で r ご愛用 量 



Panasonic 


取扱説明書 

電気掃除機嫁庭用） 

品ま MC-SXD410 




ページ 

ち< じ 

2 

まを上の ご注意 

3 

使用上のお願い 

4 

各部の名前 
•付属品を確認しよラ 

6 

掃除する 
•場所に合わせて… 

10 

床拭さをする 

12 

空気清ミきモードを使ラ 

13 

収納する 

14 

ゴミを捨てる(お手入れ） 

16 

お手入れする 

19 

よくあるお問い合わせ 

20 

故障かな？ 

23 

保証と アフターサービス 

裏表紙 

仕様 


f 登録 j をしてください 


詳しくは裏表紙をご覧ください 


ちつと楽しく、もつと楽ちん。 



準備する 使う お手入れする 困つたとさ 












巧を上のご注意 


必ずお守りください 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 皂 g と t 「死 t や重傷を負ラおそれびある 

/!\言1111内容」です。 

A 「軽傷を負ラことや、財産の損害び 

発生するおそれびある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 

してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 



巧用ノズルの回拓部や□ーラー 
スイッチ • シャッターに触れない 

I - シ ヤツ ター 



回転部 

_ つソエ (ブラシ） 

□ —フー乂イツナ 

(スイッチに触れると回転する） 

(指を巻さ込まれてのけびのおそれ、保護装置 (P.3、 
22) 作動時は、高温になり、やけどのおそれ） 
♦特に、お子様にはご注意ください。 _ 

電源プラグは、正しく扱う 

© •根元まで確実に差し込む 

(ゆるんだコンセントに差し込んだり、 
しっかり差し込まないと感電や発熱に 
よる乂災の原因） 

参定格1已 A 、 交流10 0 V のコンセントを 

単独で使ラ(他の機器と併用すると、 
発熱による火災の原因） 

♦お手入れのとさは巧く (感電のおそれ） 
参ほこりは乾し、た巧で、定期的に拭く 
(ほこりびたまると、湿気などで 
絶縁不良となり、火災の原因） 


弓 I 义性のちの、义の気のある 
ちのを吸わせない 

(爆発や乂災の原因） 




たばこ、コピー用の 、( 

トナー、打油、シンナーなど 


誤った®い方をしない 

0 •水洗いしない(水洗いでさる付属品， 
部品は除く） 

参風呂場で使わない 
参分解•修理•改造をしない 

_ (火災や感電の原因） _ _ 

電源プラグは、めれた手で 
巧を差ししない 

(感電のおそ打） 

電源プラグやコードは、傷んだまま 
使わない 

(発熱や発火で乂災のおそれ） 


異常-故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを巧く 

0 (発煙•発火、感電のおそれ） 

異常•故障例 

•「自動強/弱」を押しても、運転しない 
• 電源プラグやコードを動かすと、 

通電したりしなかったりする 
•運転中、時々止まる 

♦すぐに、販売店へ点検 • 修理を依頼してください。 


運転中、異常な音がする 
本体が変形したり、異常に熱い 
ホースが 破れている 
こげ < さい r におい」がする 


2 


使用上のお願い 




火、けがなどを防ぐためにミ 


収納が態やふたを開けた 
ままで運ばない 


0 


媽長管やふたび外れ、けびや 
床面の傷つさの原因） 



义気に近づけない 


0 


頒自気で炎び大さくなり、火災の原因） 


誤った使い方をしない 


0 


参床用ノズルの□ーラーなどが摩耗した5、 
そのまま使わない(床面の傷つさの原因） 
^摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。 

参本体、ホースなどの接続部の 
接点に、金属類を入れない 

(感電や発义のおそれ） お占、 

参電源プラグを巧くとさは、 

コードを引っ張らない 

(感電やショートして 
発乂の原因） 


重源プラグやコードは、正し<扱う 



〇 


参コードは、水平に引き出す 

(上方向に引さ出すと、 

本体とのこすれにより、 

コードび破損し、感電や発乂の原因） 

参コードを卷を取るとさは、プラグを持つ 
(プラグび当たってのけびや、 

刃先でのやけどのおそれ） 

運転終了直後は、プラグの刃先 
が熱くなることがあります。 

♦使用時 m がは、プラグを巧く 

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因） 



業務用や掃除Iソ外の目的に使わないで<ださい。 

■次のよラなちのは吸わせない 

(故障や異臭の原因） 

•除湿剤•多量の粉(消乂器の粉など） 

•ぺットなどの排泄物び付着したちの 
• ガラス、ピン、針、つまようじ • 長いひち 
• 水や液体•湿つたちの 
•力ーペットのフ U ンジ(房） 

•ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど） 


■ホースや延長管の先で吸わせない 

(先端の摩耗などによる 
接触不良や破損の原因） 

吟手元ブラシ(ブラシび出た 
状獻などを使う (P.8) 



■ホースなどの端子部を 
いじ!5ない 

(接触不良の原因） 


■排気口（本体背面）をふさがない 

(過熱による変形の原因） 


■吸込□をふさいだまま 
長時間使わない 

(過熱による変形の原因） 


■ホースの扱いはていねいに 

(破損の原因） 


■持ち運びするとさはさげ手やお助け八ンドル 
をしっかり持つ 

(ホースで持ち上げると、 

ホースの破れなどの原因） 



次の状態で運転を続けると、保護装置び働さ、 

運転び停止し操作できなくなります。 (P.22) 

■次のよラな状態で使い続けない 

•ク U —ニングヴインび赤点灯•ホ点滅する (P.6) 
• 吸込口をふさぐ 

-ホース、延長管、ノズルに3三び詰まっている 
-回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に 
放置する 

-回転部(ブラシ)に異物びかみ込んでいる 


モーターの過熱を防ぐために (保護装置) 


長< お使いいただ < ために 


A 注意 


準備する 


3 













































を部のち前 


付属品を確認しよう 


び付属品です。 


ふとん用ノズル 


つざ手パイプ 


(P.8、9) 



(P.8) 


>ふとん用ノズルなどを 
取り付けるときに使用します。 


手元スィッチ- 

(P.6) 

手元ブラシ 
(P.8、9) 




尼 ウェイブラシ I 

(P.8、9) 


つめと2ウェイブラシの穴の 
位置を合わせて押し込む 


長さ調節ボタン 



押しなびら伸縮自在延長管の長さを調節して<ださい。 
調節時は、「カチッ」音を確認してください。 


i 伸縮自在延長管 

長さ調節時や使用時に「シャカシャカ」と 
音びしますび異常ではありません。 


床用ノズル 
猫立ちパワーブラシ) 


>ホース/伸縮自在延長管/床用ノズルを外すとさは、 
ボタンを押しなびら抜いてください。 

>ホースのボタンび堅くて押せないとさは、ホース接続部を 
本体側へ押し込みなびらボタンを押してください。 

(本体落下防止の □ ックび働いているためです） 


お掃除しているとき (P.6) 
点灯：運転中 
点滅：除じん運転中 

空気清ミきモードのとき (P.12) 
ゆっくり点滅 



- 電源プラグ 


- コード(電源コード） 

黄色を目安にして引さ出し、 
赤色し U 上は引さ出さない 


ェ アーク IJ ーン ボタン 


お助け八ンドル 

持ち運びに便利です。 



ホース 接続部 

本体とホースの接続部は、 
ピン (3 本)とピン巧 (4 つ） 
の数び異なっていますび、 
故障ではありません。 

- ボタン 




準備する 


5 





































































掃除する 


床ふき 


屬- 



〇 


始める 
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■押すたびに 


m 

「弱」 


r 自動」：じゅうたん、床、畳のお掃除に… 

(床面の種類に合わせて吸込力び自動調節されます） 
回転部(ブラシ)を「切」にした場合、「切」にする直前の 
吸込力で維持されます。 

再度回転部(ブラシ)を「入」にすると、自動調節に戻り 
ます。 

「弓金」：じゅラたんのお掃除に… 
r 弱」：薄い敷物のお掃除に… 

■回転部(ブラシ)の回転を r 切」 r 入」するとさ 
今運転中に 


ブラシ 

切/入 


を押す 


おわる 


•押すたびに「拙「入」び切り替わります。 

フ n-ij ン义畳で運転音び気になるときは「拙にします。 


♦「自動」「強」「弱」で運転中、を押してち 
巧ふさへの切り替えはでさません。 


-度 ( 


、を 押して切り替えてください。 


青ランプ 

点打：運転中 
点滅；除じん運転中 




床上吸引 

ブラシ部前方と上部の吸気口から 
空気中のほこりを吸引します。 


クリーニングサイン 

緑点打；自動で運転中 


〇 

〇 

巧 


ホ点灯：フィルターの目詰まり 
をお知らせ (P.14) 

ホ点滅：本体の保護装置び 
作動中 (P.22) 


•床用ノズルの操作び重いとさは、吸込力を下げてください。 

• 安全のため、床用ノスレを床から浮かせると、回転部(ブラシ)び 
止まります。床用ノズルを床に置いてを回転部(ブラシ)び回転 
しない(□ーラースイッチ (P.2) び働いている)とさは、床用 
_ ノズルをいったん床から持ち上げて、ゆっくりおろしてくださし 

運転「切」時は自動で「除じん運転」 

ダストボックスの3ミやほこりを落とす「除じん運鼠を約已〜9秒間 
自動的に行います。 

(運転時間は目詰まりの程度により異なります） 

除じん運転中は「カタカタ…」と音び鳴りますび異常ではありません。 

細かいゴミやほこりを吸って目詰まりが気になるときに… 

さらに「除じん運転」 

運転停止中に ( tj ]) を長押し(約2秒)すると、約9秒間除じん運転 
をします。 
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巧用ノズルを逆立ちさせて 




青い部分を前にすると、 

隅のコミまで取れやすく 逆立ち八ンドルが上になるように回す 

なります。 


〔お願い)床用ノズルを逆立ちさせるときは 

•床用ノズルを家具のすさ間などに固定させているとさに延長管をち図の矢印の方向に 
動かさないでください。(床用ノズルび破損する原因） 

•まっすぐ前後に動かしてください(無理に左ちに動かすと、延長管び破損する原因） 

-回転部ヴラシ)によりコミび飛び散って吸い込まない場合は、I ^ち3を押し、回転を止めて 

お掃除してください。 (P.6) - 

•通常の位置に戻すには、逆の手順でグリップび上になるように回してください。 




延長管を下げて 


延長管ストッパー 



手元をひねって延長管を下げる 


、 お願い； 

•手元ブラシを延長管に取り付けた状態で低い所をお掃除しないでください。 
(床などを傷つける原因） 

•延長管ストッパーび家具や床に当たらないようにしてください。 

(傷を付ける原因） 


使 

う 
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掃除する (つづさ) 



壁に巧し当ててをちに 


壁に沿ってずベ S せて 



シャッターび開さ壁際の3三を吸い込みます。 
押し当てたまま□ーラーで左ちに動かせます。 



ス三取りブラシび壁際の3三を吸い込みます。 
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r おそうじの裏技、使いこなし！」 

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。 



ピアノなどの光沢のある所には使わない 
(傷び付 < おそれ） 


お願い 


^ 窓の ^ 
サッシにち •• 

2ウェイブラシ 


使 

う 
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巧拭ををする 


夕；巧用ノズルにフローリングシート(ウエットシートドライシート)を 
取日付けると、ゴ5をのい这みなび5巧巧をびでをます 


^ 使えるシート / 使えないシート 

1この掃除機は、下記の r 使える」シートを使用するものとして開発されています。 r 使えない」シートを1 
■ 使用した場合、掃除機の性能 • 品質を保証できません。必ず「使える」シートを使用してください。 1 


〇使える 

乂使えない 

ドライ 
シート 

-市販のフ a-U ングワイノ く一用シート 
(寸法約 200 mm X 300 mm) 

• 厚みのあるシート 
•寸法び大さいシート 
•薬剤び使用されたシート 
-テイッシュぺーノ く一 

ウエット 
シート 

•花王クイックルワイパーウエットシート 
(1 日枚入り/ 2 日枚入り） 

-左記 iU 外のシート 


•花王クイックルワイパーウエットシートは花王商品取扱店でお買い求めください。 

•花王クイックルワイパー立体吸着ウエットシート•花王クイックルワイパーワックスコート 
シートは使用でさません。床用ノズルの性能を損なラおそれびあります。 

(クイックルは花王の商標です） 



( ぉ願ぃ） 

ドライシート/ウエツトシート 

-シートは]枚だけ卷きつけてください。2枚じ(上巻きつけると、吸込口にシートび詰まることびあります。 

-砂粒や硬い3三び付着したシートで拭くと、床を傷つける場合びあります。 

• しソ外で使用しないで < ださい。(床び傷ついたり、故障の原因） 

ウエットシート 

•長時間置いておくと、乾燥して洗浄効果びなくなります。一度袋から出したらすぐに使用してください。 

-長時間直接床の上に置しV■こままにしないでください。床び変色することびあります。 

-テ供の手の届 < 所や乂気の近 <、曰の当たる所や高温になる所に置かないでください。 

•荒れ性のちや長時間触れる場合は、炊事用手袋をご使用ください。 

•水性ペンやうるし、ニス塗り、白木、桐、その他表面加工されてない床、皮革、壁紙には使用しないでくださし、。 
•目立たなし佩で試して、変色しないことを確認してからご使用ください。 

•ウエットシートに含まれている水分び床にこぼれた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。 

巧拭き後 

-吸い込んだウエットシートはお掃除び終わったら、すぐに捨ててください。 

(ダストボックス内に残すと、メッシュの目詰まり、におし VD 原励 
•床拭き樹ま、シートを外してください。回転部(ブラシ)に巻きつけたまま 
長時間放置すると床用ノズ>1レの性能を損なラ場合びあります。 

•床おさ後は、床用ノズル裏面(回転部(ブラシ)や起毛布)びめれる場合びあるため、 

じゆうたんや畳をお掃除する前に乾いた布で拭いて<ださい。 


起毛巧 



回転部(ブラシ） 
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〇 

フ□ーリングシート 
をセツトずる 


0 

シートを付けて 
巧}まをずる 


床にフ□ー リングシートを置さ、 
その上に床用ノズルを 
静かに載せる 

吟シートの前から約2日 mm の 
位置に載せます。 


約 20 mm 



(シートの位置を間違えると、シートの片寄りや 
回転部(ブラシ)の振動の原因） 

圈を 押す 

吟回転部(ブラシ)にシートび巻さつさ、 

床拭さと3三吸い込みを始めます。 

「一時停止」するには… 

@ 娜すで運転再開） 

「回転部ヴラシ)の回転を切/入」するには… 

朝娜す 

で運転中、I旨尋Iを押しても運転は切り替わりません。 




床に床用ノズルを置いたまま 


を押す 


吟回転部(ブラシ)び正逆回転し、シートびダストボックスに 
吸い込まれます。 

運転音び大さくなりますび異常ではありません。 


巧}ままがおわった5 
シートを吸い込む 


運転が停止するまで床用ノズルを床か5浮かさないで 
ください。（しっかり吸い込むため） 



使 

う 
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巧気清をモードを巧う 


^ 空気清ミきモードで運転をする師こ、 

# 氣ずダストボックスのゴミを捨ててください ( P .14) 

(運転音び大さ く なったり、においの原因） 


ホース 接続部 


〇 本化を立てて 
ホースをかず 


e 


電源プラグを 
コンセントに 
差し込む 


本化を寝かせて 
ェ户ーク IJ ーン 
ボタンを巧ず 



ホースのボタンが堅くて押せないとさ 

(本体落下防止の □ ックび働いています） 

i 

ホース接続部を本体側へ押し込みなびら 
ボタンを押して < ださい。 


①ホース接続部を 
本体側へ押し込む 



'③ボタンを押す 


ェアーク IJ ーン ボタン 



参本体を立てて使用しないで 
ください。床のほこりを 
舞い上げたり、床を傷める 
ことびあ0ます。 


空気清ミきモードで運転中は 
青ランプがゆっくり点滅 

運転は約]日分で終わります。 

運転を途中で止めたいとさは、 

ェアーク IJ ーンボタンを押してぐださい。 


、お願い J 

• 吸込口から空気を吸引していますので、 

吸込□にはお子様を近づけないでください。 
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収納ずる 



® 延長管か S ホースを巧を、 
下図のよミに収納ずる 



コンパクト収納 



約 72cm 


使 

う 
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ゴミを捨てる(お手入れ) 


ゴ5びたまると 
クリーニングヴイ乂 
:でお知6せ！ 


ダストボックスのゴ5を 
捨てて<ださい 


クリ-ニングサイン @ 履豆) 

《「弱」運転ではホ点打しません。 



♦ゴ三の種類によってホ点灯の時期が異なる場合が 
あります。 

-目詰まりしやすい砂コ'ミや±ぼこりび多いとさ 
^づ三び少なくてをホ点灯することびあります。 

. ペットの毛や綿3三び多いとさ 
^づ三びぃっぱぃでをホ点灯しなぃことびぁります。 
吸込力び弱いと感じたら、3ミを捨ててください。 



ダストボックス/フイルターのお手入れ ( P .1 6、1 7) 



ダストボックスを 
引さ上げるとさ、 

3三すてボタンを 
押さないで < ださい。 
(ダストボックスび開いて、 

3三びこぼれるおそれびあ0ます） 


州 




テイツシュペーパーを 
巧うこともでをまず 


♦ダストボックスにティッシュペーパーを 
取り付けることにより、ゴミが捨てやすく、 
各フィルターのミちれの付着を少なくして 
お手入れを軽減することがでさます。 


C ぉ願ぃ^ 

♦お掃除ごとにゴミを捨ててください。 

♦ホ点灯状態で使い続けないでください。 

-赤点灯状態での運転はモーターに負担びかかります。 
-ホ点灯樹ま、すぐにロミ捨て」または「お手人れ」を 
して < ださい。 

♦吸込力を持続するため、月1回を目安に、ダストボックス 
のお手入れ ( P . 1 6) をしてください。 


c ぉ願ぃ） 

♦使用するティッシュペーパーは、市販されている 
2枚重ねのもの(大きさ約19已 mm x 約23日 mm) を 
ご使用ください。 

♦めれたティッシュペーパーは使用でさません。 
♦ティッシュペーパーを取り付けた状態では、 

クリーニングヴインが通常より早くホ点灯したり、 
本体や排気が熱くなる場合があります。 

V 
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〇 


ふたを開けて、 

ダストボックスを取り出ず 

ゴミずてボタンを巧してゴ S を捨てる 

3三すてボタン 上下に振って、プ U —ツフイルターと 

メッシュの間の3ミを落とす 




メッシュ プ U —ツフイルタ- 


お願い 


ダストボックスの周0の3三は 
お手入れブラシで落とす 



お手入れブラシ 


〇 


参プ U —ツフィルターに無理な力を加えない 
(変形の原因） 

ダストボックスを元に戻し、ふたを閉める 


〇 下図のようにティッシュぺーパー A ダストボックスを本体に取り付け、 
W を載せ、閉じる 


ふたを閉める 





ティッシュぺ 一/ 卜を取り付けた状態では、ゴミの種類によって通常より早く吸込力び弱くなり、 
ダストボックスのゴミび少なくても、クリーニングヴインび点なすることびあります。 

お掃除ごとにこまめにティッシュぺーパーを交換してください。 


ダストボックスのゴミを捨てる(お手入れ) 


お手入れする 
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お手入れする 


吸込力が弱くなったとさ•月一回程度 


気になったとき 


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。 


ダストボックス 


〇チリ落としレバーを5往復程度、 
動かして、ゴミやほこりを落とず 

プ U —ツフイルターの色びところどころ濃くなつていたり、 
薄くなっていることびありますび、性能上問題はありません。 



©□1ミを搭てる ( P .14) 

@カップフイルターをかず 


• 取っ手を広げなびらカップフイルターを 
手前に引いて外す 



©お手入れブラシで 
目詰まりやゴミを 
取り除< 


■取り付けるとさ 




柔 S かい巧で水}まを 

-固<しぼる 



C ぉ願ぃ^ 

♦水洗いしたとさは… 

-水気を切り、十分に乾燥させる 
(においの発生や目詰まりの原因） 

-ドライヤーなどの熱風を当てない 
(ふとん用ノスレ•手元ブラシ • 2ウェイブラシ 
:変形や故障の原因） 

♦洗剤-ベンジン-シンナー-アルコールなどを使わない 
(ひび割れや変色の原因） 

参化学ぞラさんをご使用の際は、そのを意書に従ラ 


〇取0かず I 
0軽く水統いする 




ご 


参十分に乾燥させる 


©取り付ける 

-フィルター枠の4か所のつめに差し込む 


つめ 


フィルター枠 




ふとん用ノズル • 手元ブラシ • 2ウェイブラシ 


ター刖フィルター 


本体•延長管•ホ-ス 


お手入れする 
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お手入れずる 05込加彌くわたとき • 目-回程度) 

r 気になったとさ^ 


お手入れの前口ま、「切」を押し、電源プラグを抜いてくださし、。 


〇回お部(ブラシ)を取りかず 


田カギの頭などで、 目①シャツターを下げて、'^ 因スミ取りブラシを引き抜く 

①「ネジ翻を「ひらく」に合わせ、⑥ベルト側の回転部(ブラシ)を引き上げ、 

⑨ブラシカバーを外す ③④矢印ち向に外し、⑥ベルトから外す 



ネジ溝 ブラシカバー 

©ゴ2を取0除< 

同 


軸受 




絡まった3ミは、溝に沿って 
はさみで切る 
巻さついた髪の毛などは、 
ピンセツトなどで取り除く 



田止め具を矢印ち向に旦ブラシを引さ抜く因3ミを取り除く 
押し出す 


止め具‘ 


® 回乾部(ブラシ)を取り付ける 




取り付け方 




突起側を 止め具を 
上にする はめ込む 


n 回転部(ブラシ)に 

スミ取りブラシを取り付ける 


目回転部(ブラシ)を元に戻す 因①シャツターを下げて、 

⑨穴をつめに引っ掛け、 

③ ブラシカノ く一を取り付ける 

④ 「ネジ翻を「しまる」に合わせる 



ソヤツター 


巧用ノズル 


巧用ノスル裏面 
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よ<あるお巧い合わせ 


よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。 


r ブラシ切/入」つて 
どんなときに使うの？ 


つざ手パイプは 
どんなときに使うの？ 


ふとん用ノズルや 
別売ノズルが 
取り付け5れない！ 


コード弓 I 出し□か5風が 
出ているけど大丈夫？ 
この排気は巧れている 
のでは？ 


自動除じん運転って、 
いつ働いてるの？ 


運転を切ったときに 

カタカタと音がする 


運転を切ったとさの 
カタカタ音(自動除じん 
運輸は止め5れるの？ 


除じん運転は、 

運転を切ったとさにしか 
でさないの？ 


シートの卷さつさが 
悪い！ 


シートが外れない！ 


参静かにお掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音び気になる場合は、 
「ブラシ切」にしてお使いください。 

床用ノスレの回転部(ブラシ)の回転を止めることびできます。 (P.6) 


♦ふとん用ノスレなどを取り付けるときに使用します。 (P.8) 
普段のお掃除では使用しませんので、 

なくさないように保管してください。 



参つざ手パイプ (P.4) を接続すればお使いいただけます。 
ただし、種類によっては取り付けられないものもあります。 


参異常ではありません。 

コード;令却のために弓I出し口からも排気しています。 

フイ j レターを通過したキレイな空気ですので、問題ありません。 


参運転「切」時(約已〜9秒間)に自動で除じん運転をし、ダストボックスの 
コ'ミやほこりを落とします。 (P.6) 

(プ U —ツフイルターをたたいている音びします） 


参運転「切」時；（カタカタ音)約5〜9秒剧ホ、「則を押すと止まります。 
(自動除じん運転を止めると除じん効果び少なくなります） 


>運転停止中に「切」を長押し(約2秒)すると、約9秒間除じん運転します。 
(P.6) 


参ウエットシートを床に貼り付かないよラに置いてください。 

•巻さつける際に、床用ノズルを前後に少し動かしたり、床用ノズル後部を 
少し浮かせてください。 

参床用ノスレのお手入れをしてください。 (P. 1 8) 


参床用ノズルび床から浮いた状態では、□ーラースイッチび作動し、ブラシの 
回転び止まるため、シートは外れません。床用ノズルを床に置いてください。 
参3三びたまり過ぎて吸込力び落ちているとさは、シートを吸い込まなかった 
り、吸込口に詰まることびあります。シートを手で外してください。 

参床用ノスレのお手入れをしてください。 (P. 1 8) 


こうしてくださし、 


こんなとをは 


困つたとさ 


お手入れする 
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巧障かな 7 


修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。 


こんなとさは 


こをご確認<ださい 


運転でさない 


何ちしていないのに 
P ぶ込力が弱くなる、 
または運転び止まる 



自動除じん運転しない 


空気清浄モードが 
運転しない 



参電源プラグびコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ 

► 参本体にホースび確実に差し込まれていますか？ 

•ダストボックスびコミでいっぱいではありませんか？ (P.14) 
参ク U —ニングヴインびホ点滅していませんか？ 

► 一本体の保護装置び働いています。 (P.22) 

参ホース•延長管•ノズルに3三び詰まっていませんか？ 



参ク U —ニングヴインび赤点打していませんか？ 

ーダストボックスのお手入れをしてください。 (P. 14〜 ] 6) 


参ま全のため、床用ノズ>1レを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転び 
止まります。 

♦□ーラースイッチび働いている可能性びあります。 (P.2) 

^床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 

参床用ノスレに大きな3ミ-薄いカーペット • 玄関マットなどをかみ込ん 
でいませんか？ 

一床用ノズルの保護装置び働いています。 (P.22) 

► 参回転部(ブラシ)に3三やひをび巻さついたり、詰まっていませんか？ 

一床用ノズルの保護装置び働いています。 (P.22) 

参毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっ口ま、回転部(ブラシ)の 
回転び遅くなったり、回転しない場合びあります。 

参ブラシの回転を「切」にしていませんか？ 

イブラシ切/入」を押して「入」にしてください。 (P.6) 

参□ーラースイッチや回転部(ブラシ)の軸受に3三び付着していません 
か？ (P.18) 

•床用ノズル • 延長管-ホースび確実に差し込まれていますか？ (P.4) 


^参本体のふたび開いていませんか？ 


► 参本体にホースび差し込まれていませんか？ 

^本体にホースを取り付けたままでは運転できません。 
本体からホースを抜いてください。 (P.12) 


► 参「則を押し、もう一度運転をしてください。 

参ホース•延長管•ノズルに3三び詰まっていませんか？ 

参ク U —ニングヴインびホ点滅していませんか？ 

一本体の保護装置び働いています。 (P.22) 

♦「自動」運転で、床用ノスレを床面から浮かせた状態び継続すると、 

► 吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。 

参ク U —ニングヴインびホ点好していませんか？ 

ーダストボックスのお手入れをしてください。 (P. 14〜1目） 
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修理を依頼される顔こ、まず次の項目をご確認ください。 





ここをご確認くださし、 


こんなとをは 


困つたとさ 


ダスト 巧ツ クス 


クリ11 Jv クヴ 
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巧障かな？ (つづさ） 


修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認 < ださい。 


接続部のピンと 
ピン穴の数が違う 


r はずす」を押してち 
シートを吸い込まない 


シートび RS 込□に 
記まった 


振動が大さい 


床用ノズルの 

回転部(ブラシ)が止まる 


確認後、なお 
異常があるとさ 


•本体とホースの接続部は、ピン (3 本)とピン巧 (4 つ)の数び異なって 
いますび、故障ではありません。 (P 万） 


参ダストボックスび3三でいっぱいではありませんか？ 

^3三を捨てお手入れした後、再度「はずす」を押してください。 
シートび詰まっている場合は、手で弓Iっ張って外してください。 
(安全のため、床用ノズ>1レは延長管から外してください） 

参 メッシュ •各フィ j レターび目詰まりしていませんか？ 

ーメッシュ•各フイ J レターをお手入れしてください。 (P. 16、1の 


参シートび正しくセツトされていますか？ 
ーシー トを手で外して、巻さ直してください。 
①®) を押す 

③延長管から床用ノズ>1レを外す 
③シートを手で引っ張る 



>お買いホめ先まで保証書を添えて、製品(本体 • ホース • 伸縮自在延長管 • 
床用ノズル)をご持参ください。 

※詳しくは、ちの「保証とアフターヴービス」をご参照ください。 


保護装置について 

次の原因によって保護装置び働さ、次のいずれかの状態になります。 


I ■モ-夕-の過熱を防ぐため、クリ_ ニン グヴインがホ点滅し、 

吸込力が低下(吸込力の調節はでさません） 
^この状態で運転を続けると運転び自動的に停止 

I ■モーターの過熱防止の保護装置が働さ、運転び自動的に停止 


原因 


処置 


-ダストボックスに3三びたまりすざている 
-ホー义延長管ノスレにコ'ミび詰まっている 

① @ を押し、電源プラグを抜く 
③-ダストボックスの3ミを捨て、お手入れする 
-ホー义延長管ノスレに詰まった3ミを取り除く 
③電源プラグを差し込んで、再度運転する 

上記の処置を行っても運転しないときは、 

電源プラグを抜さ、1已〜6日分待ってから 
使用してください。 


■巧用ノズルの過熱防止の 
保護装置が働を、 

回転部(ブラシ)が停止 


原因 


処置 


• 大きなコ'ミ、薄いカーペット、 
玄関マットなどをかみ込んだ 
•回転部(ブラシ)に異物び 
かみ込んでいる 

① @ を押し、電源プラグを抜く 
③-かみ込んだをのを取り除く 
-回転部(ブラシ)にかみ込んだ 
異物を取り除< 

③已〜1日分待ってから使用する 
(周囲温度により時間は異なります) 


案 


こをご確認くださし、 


こんなとをは 


床用ノズ^ 


床拭き 


接続部 
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巧証とアフターサービス 


よくお読みください 


使いかた•お手入れ•修理などは 

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 
お買い求め先 


電 


話 


お買い上げ曰 


年 


修理を依頼されるときは 

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」 （1 9〜22ページ)で 
ご確認のあと、直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、 
お買いホめ先へご連絡 < ださい。 


製品名 


電気掃除機 


品 


番 


MC-SXD410 


故障のげ況 


でさるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買いホめ先が修理をさせていたださますので、おそれ入りますが、製品に保証書を 
添えてご持参くださし、【持込修理対象商品】証期間：お買い上げ曰から本体1年間 I 

参保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていたださます。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 * 補修用性能部品の保有期間 I 6年] 

当社は、本製品の補修用性能部品 （ 製品の機能を維持する 


技術料 


部品代 


出張料 


診断 • 修理 • 調整 • 点検などの費用 
部品および補助材料代 
技術者を派遣する費用 


ための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、 次の窓□にご相談ください。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によつ口ん回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

•使いかた•お手入れなどのご相談は…_ ♦修理こ関するご相談は…_ 


パナソニックお客様ご相談センター 


36已曰 

受付 9 時〜 20 時 


電話 


レ函 


0120 - 878-365 

※携帯電話. PHS からちご利用になれます。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


レ函， 

I 圓 dSHWa 


0120 - 878-554 

※携帯電話- PHS か5ちご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社ま、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 

ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただ<とさのために発信番号を通知いただいております。 
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に開示•提供いたしません。 
個人情報に関するお問い合わせは、 ご ネ目談 しす こだきました窓 □にご 連絡ください。 

■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させてし V ■こだく場合びございます。 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 
旭川市吕条通 16 T 目11巨日 
帯広市西20条北 2 T 目 23-3 
函館市西ネ吉梗589番地241 
(函館流通卸センター内） 

青森市大字お田字豊田364 
秋田市が旭川字ル谷地 3-1 
盛岡市励 I 旧 T 目 1-43 
仙台市宮城野区扇巧 7-4- 18 
山形市平清水 1 T 目 1-7 已 
郡山市亀田 1 T 目已 1-1 已 
宇都宮市上戸祭3 了目 3-1 日 
前橋市箱田町32己-1 
つくば市筑穂 3 T 目1已 -3 
桶り I 市赤堀 2 T 目 4-2 
千裏市中央区末広已 T 目9-已 
ま京都巧田谷区宮巧 2 T 目 26-1 7 
甲府市宝 1 T 目 4- 13 
横お市港南区曰野 5 T 目 3-1 日 
新漏市東区東明 1 T 目 8- 14 
金お市玉鈴2 了目266番地 
富山市根塚町 1 T 目 1-4 
福井市問屋町 2 T 目14 
松本市寿化7下目 3-1 1 
静岡市駿河区高松2 了目 24-24 
名古屋市瑞穂区塩入町 8- 10 
岐阜市中謂 4 T 目4吕 
ま市义居野村町字山巧421 

所在地、電話番号は変更になることびありまずので、あ5かじめご了をください。 

最新の r 各地域の修理ごホ目談窓□」はホームぺージをごミ舌用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 


北海道 

地区 


東北地区 


首都圍 
地区 


中部地区 


札幌巧の11 )894-1 251 
姐"I 巧の 166)22-3011 
帯広巧の 155)33-8477 
函館巧の 138)48-6631 

青森巧の 17)775-0326 
秋田巧の 18)868-7008 
岩手巧の 19)645-61 30 
宮城巧の 22):387-1 117 
山形巧の 23)641-81 00 
福島巧 (024)991-9308 
栃木巧の 28)689-2555 
群馬巧 (027)254-2075 
茨城巧 (029)864-8756 
埼玉巧 (048)728-8960 
千葉巧 (043)208-6034 
東京巧 (03)5477-9700 
山梨巧 (055)222-5822 
神奈川巧の45旧 47-9720 
新漏巧の 25)286-01 80 
石川巧 (076)280-6608 
富山巧 (076)424-2549 
福并巧の 776)21-0622 
長野巧の 263)86-9209 
静岡巧の 54)287-9000 
愛知巧の 52)819-0225 
岐阜巧の 58)278-6720 
S 重巧 (059)254-5520 


近畿地区 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


滋賀巧 (077)582-5021 
京都巧 (075)646-21 23 
大阪巧 (06)7730-8888 
奈良巧 (0743)59-2770 
和歌山巧 (073)475-2984 
巧庫巧 (078)796-31 40 
鳥取巧(0857。6-9695 
米子巧 (0859)34-21 29 
松江巧 (0852)23-1 128 
出雲巧 (0853)21-31 33 
お田巧 (0855)22-6629 
岡山巧(086)242-62% 
広島巧 (082)295-501 1 
山□巧 (083)973-2720 
香川巧 (087)874-31 10 
徳島巧 (088)624-0253 
高知巧 (088)834-31 42 
愛媛巧 (089)905-7544 
福岡巧 (092)593-8002 
佐賀巧(0952。6-9151 
長崎巧 (095)830-1 658 
大分巧 (097)556-381 5 
き崎巧 (0985)63-1 213 
熊本巧 (096)367-6067 
鹿児島巧 (099)250-5657 
大島巧 (0997)53-51 01 
沖縄巧 (098 旧 77-1 207 


守山市水保巧1166番地の1 
京都市南区上鳥羽中;'可原3番地 
大阪市城ま区関目2了目1己-已 
大和郡山市筒井日; r 800番地 
和歌山巿中島 499-1 
神戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 
鳥取市安長29已 -1 
米子市米原 4 T 目 2-33 
ホ公江市平成の182番地14 
出雲市渡橋町41己 
お田市下府巧 327-93 
岡山市北区野田 3 T 目20番8号 
広島市西区南観音 1 T 目 13-5 
山□市ル郡下郷 220-1 
高松巿国分寺町国分35日番地3 
徳島市沖お 2 T 目3已 
高知市仲田の 2-1 日 
愛媛県伊予郡お部町八倉7已 -1 
春曰市春曰公園 3 T 目4日 
佐質市鍋島町大字1戸字上深町3044 
長崎市ま町19 19-1 
大分市巧原4 了目 8-3 已 
宮崎市本郷北方字草葉20日 9-2 
熊本市健軍本田 T 1 吕 -3 
鹿巧島市ち次郎 1 T 目 5-33 
奄美市名瀬朝仁町1 1-2 
浦添市城間 4 T 目 23-1 1 
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仕様 


電 源 

AC 100 V 已 0-60 Hz 

消費電力 

1000 W 〜約2日日 W (運転中） 

空気清浄モード約2日日 W 

約2 W (運転停止中） 

外形寸法 

幅280 mm X 奥行347 mm x 
高さ24日 mm 

コードの長さ 

5 m 

質 量 

4.8 kg (本体のみ） 

6.7 k 旨(ホース•伸縮自在延長管•床用ノスレ含む） 

集じん容積 

0.7 L 

運乾音 

62 〇1巨~約已已〇1巨 
(空気清浄モード約已] d 目） 


吸込仕事率已3日 W 〜約6日 W 


付属品 


•ホー 人 

<手元ブラシ付さ>(1本） 

• 伸縮自在延長管 

く延長管ストッパー付さ>(1セット） 
•床用ノズル (1 コ） 

•2 ウェイブラシ （1 コ） 

•ふとん用ノズル （1 コ） 

•つぎ手パイプ (1 コ） 

•お手入れブラシ （1 コ） 


参抗菌効果について 


試験機関名 


試験方法 


試験結果 


抗菌方法 


抗菌画された綱名称 


ふとん用ノズル 


(財)日本食品分析センター※] 


JISZ 2801 に基づく 


抗菌活性値 
2。]^化 


樹脂に抗菌材を含有 


抗菌加工樹脂 


《 ] 試験成績書発行年月曰：平成2 ] 年1月日曰試験成績書発行ま号：第20811 2234-003 号 


>使いかたぶ手入れなどのご相談は • • 


参修理に関するご相談は •• 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http :// panasonic . co . jp / cs / 


パナソニックお客様ご相談センター 


受付 9 時一 20 時 


電話: 


レ函。 

ii.bidsaaa 


0120 - 878-365 

※携帯電話- PHS か5をご利用になれます。 


音声ガイダンスを短くずるには、案内が聞こえた6電話機ボタンの 

「87」と「330巧」を巧してください。 

(ま号を巧してち案内が続く場合は、「弁」ボタンを巧してか 5 操作してください。） 


■上記番号がご利用いただけない場台 HFAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 画01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあ 0 まず。ご了承ください。 


パナソニック f 彦理サービスサイト 


http :// club . panasonic . jp / repair / 

インターネツトでのご依頼ち巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


刑レ祖 0120 - 878-554 

※携帯電話- PHS か6它ご利用になれまず。 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


レ函@ 


•有料で宅配働こよる取引•配送ヴービスも承っております。 


ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によつ口ん回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」ちご覧ください。 



パナソニック株式会社ランドリー•クリーナービジネスユニット 

干已 27-8 已日]滋賀県東近江市林田町]已日日番地 

へ V 01 ZC 

の Panasonic Corporation 2011 30911 


粟* M0-SXD410 舜窥 IK 盘赚 

































































